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Panteon Narodowy za złamanie kodu Enigmy 


Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy jako pierwsi złamali kod niemieckiej maszyny 
szyfrującej Enigma mają symboliczny grób w Krakowie. 


Urny z ziemią z miejsc związanych ze śmiercią wybitnych polskich matematyków zostały 6 września uroczyście złożone w 
sarkofagu w podziemiach kościoła świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie. 


Ceremonii towarzyszyła wojskowa asysta honorowa. 


Podczas uroczystości obecni byli najbliżsi członkowie rodzin kryptologów, przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cy-ber-przestrzeni. 

Pierwszy raz kody Enigmy udało się złamać w grudniu 1932 r. polskim kryptologom z Biura Szyfrów Oddziału Il Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego. Dokonania Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego pozwoliły na 
dalsze prace nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych maszyn Enigma - najpierw w Polsce, a po wybuchu 
wojny we Francji i Wielkiej Brytanii. 

Złamanie kodu Enigmy przez polskich matematyków przyspieszyło zwycięstwo aliantów i zakończenie II wojny światowej. 
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